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Zehntes Capitel.
1 1 £—273	P		# — 273	P ... __ ...... ___ .......... _..._	
	nach Regnault mm	berechnet mm		nach Eegnault mm	berechnet mm
— 30	0,39	0,39	100	760,00	763,04
25	0,60	0,61	110	1 075,37	1 081,48
20	0,93	0,95	120	1 491,28	1 499,64
15	1,40	1,45	130	2 030,28	2 045,16
10	2,09        j           2,16		140	2717,6	2738,12
—    5	3,11        |           3,17		150	3581,2	3 608,48
0	4,60        ;           4,59		160	4651,6	4 6.83,52
+ 10	9,16                   9,19		170	5 961,7	5997,16
20	17,39	17,48	180	7 546,4	7581,00
30	31,55	31,92	190	9 442,7	9 469,60
40	54,91	55,10	200	11 689,0	11 701,72
50	91,98	91,96	210	14 324,8	14297,12
60	148,79	148,96	220	17390,4	17 306,72
70	233,09	233,32	230	20 926,4	20 757,88
80	354,64	355,61	300	—	59 858,36
90	525,45	526,68	320	—	76 562,40
Bertrand selbst hat Formeln aufgestellt, welehe wenigstens zum Theil thermodynaroisch gestiitzt sind. Er bemerkt, dass fiir gesattigten Wasserdampf eine der Boyle-Gay-Lussac'schen Gleichung ahnliche Beziehung besteht, namlich
14)                            pv,= A (» + 127).
In den von ihm gewahlten Einheiten findet er im Durchschnitt A — 2,476. Die Einzelwerthe, die ich anfuhre, well die obige Formel an sich Interesse hat, sind folgende:
# — 278	^	1 # -_ 273 i !	A
0	2,4225	110	2,5098
10	2,4256	120   |	2,5099
20	2,4314 .	130   i	2,5083
30	2,4407	140   !	2,5047
40	2,4513	150   1	2,4997
50	2,4628	160   I	2,4928
60	2,4753	170   i	2,4840
70	2,4865	180   i	2,4734
80	2,4963	190   |	2,4615
90	2,5030	200	2,4488
100	2,5074	i	—
